Rok 1900. 


Dziennik ustaw państwa 


dla 


królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. 


Część LXXV. — Wydana i rozesłana dnia 26. października 1900. 


Treść: (JŠ 178 i 179.) 178. Rozporządzenie, tyczące się nałeżytości urzędników c. k. Biura sprawdzania przyrzą- 
dów do mierzenia konsumcyi elektryczności i przyrządów do mierzenia konsumcyi wody w Wiedniu, uży- 
wanych do pozabiurowego sprawdzania elektromierzy i wodomierzy na obszarze gininy c. k. stołecznego 
i rezydencyonalnego miasta Wieduia. — 179. Obwieszczenie o zmianie w III. części Przepisów tyczących 


się służby wojskowej. 


178. 
Rozporządzenie Ministerstwa han- 
dlu w porozumieniu z Minister- 
stwami spraw wewnętrznych i 
skarbu z dnia 7. sierpnia 1900, 


tyczące się należytości urzędników c. k. Biura 

sprawdzania przyrządów do mierzenia konsumcyi 

elektryczności i przyrządów do mierzenia konsum- 

cyi wody w Wiedniu, używanych do pozabiurowego 

sprawdzania elektromierzy i wodomierzy na ob- 

szarze gminy c. k. stołecznego i rezydencyonal- 
nego miasta Wiednia. 


g. 1. 

Urzędnicy c. k. Biura sprawdzania przyrzą- 
dów do mierzenia konsumcyi elektryczności i wody 
w Wiedniu, wykonywający czynności sprawdzania 
elektromierzy i wodomierzy na obszarze gminy 
c. k. stołecznego i rezydencyonalnego miasta Wie- 
dnia poza obrębem lokali urzędowych tego Biura 
w poszczególnych strefach stosownie do $$. 2 i 3 
rozporządzenia ministeryalnego z dnia 12. sierpnia 
1895, Dz. u. p. Nr. 129 ustanowionych, mają 
prawo do następujących należytości: 

W I. strefie: jeżeli czynność sprawdzania 
wymagała aż do 4 godzin, należą się AK, 


fPolniach.) 


jeżeli czynność sprawdzania wymagała więcej 
jak 4 godzin, należą się .4 K, 


i w obu przypadkach przewoźne w kwocie 1 K 


za dowóz i odwóz narzędzi do sprawdzenia po- 
trzebnych. 


W II. strefie: jeżeli czynność sprawdzania 
wymagała aż do 4 godzin, należą się 2K, 

jeżeli czynność sprawdzania wymagała więcej 
niż 4 aż do 6 godzin włącznie, należą się. . 4 K, 

jeżeli czynność sprawdzania wymagała więcej 
niż 6 godzin, należy się całe dzienne odpowiednie 
klasie stopnia 


i nadto we wszystkich tych trzech przypad- 
kach woźbne stosownie do $. 7ge rozporządzenia 
ministeryalnego z dnia 12. sierpnia 1895, Dz. u. p. 
Nr. 129. 


W III strefie: całe dzienne odpowiednie 
klasie stopnia i woźbne stosownie do $. 7go rozpo- 
rządzenia ministeryalnego z dnia 12. sierpnia 1895, 
Dz. u. p. Nr. 129. 


Gdy sprawdzanie odbywa się w II. i III. strefie 
a stosownie do $. 7go rzeczonego rozporządzenia 
ministeryalnego do miejsca komisyi jedzie się nie 
powozem, lecz kolejami żelaznemi, statkami paro- 
wymi lub tramwajami parowymi, w takim razie 
koszta przewozu narzędzi do czynności sprawdza- 
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nia potrzebnych, można policzyć w kwocie rzeczy- 
wiście wyłożonej. 


g 3. 
Jeżeli czas poświęcony czynności sprawdzania 
w I. i II. strefie wynosi więcej niż 4 godziny, należy 
go podać w wykazie kosztów. 


g. 3. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w wykona- 
nie od dnia 30. listopada 1900. Od tegoż samego 
dnia przestaje obowiązywać rozporządzenie ministe- 
ryalne z dnia 8. czerwca 1898, Dz. u. p. Nr. 100. 


Koerber r. w. Bóhm r. w. 


Call r. w. 


Część LXXV. — 179. Obwieszczenie Ministerstwa obrony krajowej z dnia 18. października 1900. 


179. 
Obwieszczenie Ministerstwa obro- 


ny krajowej z dnia 18. paździer- 
nika 1900, 


o zmianie w III. części Przepisów tyczących się 
służby wojskowej. 

Ministerstwo obrony krajowej w porozumieniu 
z e. i k. wspólnem Ministerstwem wojny uznaje za 
stosowne zmienić postanowienie $. 35:4 ustęp 
ostatni III. części Przepisów służby wojskowej doty- 
czących, rozporządzeniem z dnia 28. listopada 1890, 
Dz. u. p. Nr. 207 ogłoszonej, w ten sposób, że 
zgromadzenia kontrolne nie mają odbywać się 
w niedziele i święta. 

Welsersheimh r. w. 


